اجهزة كشف الدهب فى دبى 
التكنولوجيا الألمانية في اجهزة كشف الذهب تطورت وتقدمت بشكل ملحوظ لتناسب أغراض البح“ والتنقيب عن 
الكنوز المخفية والدفائن في باطن الأرض » نصحبكم في هذه المقالة لنلقي نظرة عن مجموعة من افضل اجهزة كشة 


الذهب د دبي ونساعد المتحمسين لاختيار أحدث أجهزة كشف المعادز الألمانية من شركة ميجا ديتيكتورز دبي » 
وتسليط الضوء على ميزاتها ووظائفها المتقدمة ومعالجة الأسئلة الشائعة الرئيسية لتعزيز تجارب الكشف الخاصة بهم 


افضل اجهزة كشف الذهب في دبي 


ميجا سكان برو الاصدار الجديد 


ميجا سكان برو الإصدار الجديد » وهو النسخة المطورة والمنتظرة بشدة من جهاز الكشف عن المعادن الشهير 
والأكثر مبيعًا حول العالم 


يأتي هذا الإصدار الجديد من جهاز كشف المعادن ميجا سكان برو بمجموعة من الميزات المفيدة وأنظمة البحث 
المتقدمة» التي تهدف إلى تعزيز تجربة البحث عن الكنوز بشكل لم يسبق له مثيل 

مع ستة أنظمة بحث متعددة الاستخدامات تلبي جميع احتياجات المنقبين المحترفين و صائدي الكنوز » يقدم مرونة 
وتكيقًا لا مثيل لهما في البحث عن الأهداف المعدنية تحت الأرض 

سواء كنت تبحث عن العملات القديمة المصنوعة من الذهب او الفضة أو تبحث عن آثار الحضارات القديمة مثل 
التماثيل أو صناديق الكنوز أو المعادن التمينة أو حتى الفراغات تحت الأرض مثل الأنفاق» يحتوي هذا الجهاز على 
جميع الأدوات التي تحتاجها 


جولد ستار ثري دي سکانر 
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جولد ستار تري دي سكانر جهاز متكامل متعدد الوظائف يجمع بين جهاز كشف المعادن و جهاز مسح أرضي ثلاثي 
.الأبعاد 


أنظمة بحث مختلفة بأحدث التطورات في مجال تقنيات اجهزة كشف الذهب 8 

.تطبيق تحليل ثلاثي الأبعاد متقدم مثبت على الجهاز اللوحي (التابلت) الذي يعمل بنظام أندرويد 

.يوفر للمنقب إمكانات رائعة لتحليل نتائج المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد بصريًا من خلال أدوات متكاملة 
. يمكن للمستخدم معرفة نوع المعدن» الموقع أو الموضع الدقيق › العمق الدقيق للأهداف المحتملة 


نظام المسح بعيد المدى تتضمن تحسينات في الأداء ومجال مسح أوسع يصل إلى 3000 متر وأعماق أكثر تصل إلى 
0 مترًا 


فينيكس كاشف المعادن 
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فينيكس كاشف المعادن جهاز شامل لكشف المعادن متعدد الأغراض للبحث عن الكنوز والتنقيب عن الآثار والكشف 
.عن التجاويف تحت الأرض 


.[أنظمة بحث [المسح الارضي - البث المباشر - تحديد موقع الهدف او بين بوينتر 3 


مناسب لمختلف تطبيقات البحث عن الكنوز ولأغراض الكشف عن المعادن المختلفة 


فايبر جهاز كشف الذهب 
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فايبر جهاز كشف الذهب متعدد أنظمة البحث مع أدوات كشف متطورة وقوية و 6 انظمة بحث بأفضل تكنولوجيا 
.المانية فريدة من نوعها تساعد الباحث في الوصول لهدفه 


ستة أنظمة بحث توفر جميع الأدوات اللازمة لجميع تطبيقات الكشف عن المعادن 


3 بما في ذلك (.1,21]) أنظمة فرعية لتحديد المواقع بعيدة المدى‎ : Auto LR و‎ Manual LRL و‎ CTRL 
LRL . 


. نطاق مسح أوسع يصل إلى 3000 متر ونطاق عمق كبير يصل إلى 50 مترًا 


كونكورد جهاز كشف المعادن 
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كونكورد جهاز كشف المعادن قوي متعدد الأنظمة يجمع بين وظائف تقنية تحديد المواقع بعيدة المدى المحسنة للكشف 
عن الأجسام المعدنية العميقة من مسافات طويلة ضمن منطقة واسعة » بالإضافة إلى تقنية الحث النبضي الفريدة 
الجديدة للكشف والتي توفر الكشف الفعال عن الأجسام المعدنية الصغيرة مثل العملات الذهبية او الفضية 
.والمجوهرات من خلال نظام رقمي للتمييز بين المعادن المختلفة مع نغمات صوتية مصاحبة 

يوفر جهاز كونكورد إمكانية اكتشاف الأهداف من خلال واجهة حديثة ومبسطة تتضمن سهولة الاستخدام » وتعدد 
اللغات » ونظام قائمة مرئي سلس وشاشات تزود المستخدم بالأدوات اللازمة لضبط إعدادات عملية البحث والاطلاع 
.على النتائج على شاشة الجهاز من خلال مؤشرات بصرية مصحوبة تنبيهات صوتية 


انفينيتي ماكس برو 
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انفينيتي ماكس برو جهاز كشف المعادن والذهب هو أكثر أجهزة كشف المعادن شمولية و قوة من ناحية تقنيات البحث 
عن المعادن والأدوات المتوفرة في الجهاز والتي تغطي تطبيقات بحث متنوعة تتضمن كشف الكنوز ١‏ لعميقة , التنقي لتنقيب 
.عن الذهب , كشف الفراغات والانفاق تحت الأرض والعديد من التطبيقات العملية الاخرى 


يدمج جهاز انفينيتي ماكس برو جميع تقنيات الكشف عن المعادن في جهاز واحد عبر مجموعة كاملة من مسابير 
وحساسات مختلفة وأقراص بحث تتضمن تقنيات بحث جديدة كليا مع برنامج حديث متطور متعدد اللغات يوفر 
للمستخدم تجربة استخدام سلسة وسهلة عند اختيار أنظمة البحث المختلفة و ضبط اعداداتها ومشاهدة التمثيل المرئي 
عبر اي تابلت بنظام اندرويد 41219:261 175151121 1111141 لجميع انظمة البحث اما عبر شاشة الجهاز أو عبر تطبيق 


